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◎ NEC Corporation 2008 


このユーザーズガイドは、必要なときすぐに参照でさるよう、お手元に置い 
ておくようにしてください。 r 使用上のごま意」を必ずお読みください。 


A 使用上のご注意 


ぶずお読み < ださい* 


Express サーバを安全に正しくご使用になるために必要な情報が記載されています。 
また、本文中のを称については本書の r を部のを称と機能」の項をご参照ください。 


まをにかかねる表巧にごいて 


Express 5800シリーズを安全にお使いいただくために、このユーザーズガイドの指示に従つ 
て操作してください。 

この ユーザーズ ガイドには本装置のどこが危険か、どのような危険に遭うか、どうすれば危 
険を避けられるかなどについて説明されています。また、本装置内で危険が想をされる箇所 
またはそのがおには警告ラベルが貼り付けられています。 

ユーザーズガイドおよび警告ラベルでは、危陵の程度を表す言葉として、「警告」とじま意」と 
いう用語を使用しています。それぞれの用語は次のような意□ホを持つものとして定義されて 
います。 

人び死じする、または重傷を負うおそれびあることを示します。 


乂傷やけがなどを負うおそれや物的損害を負うおそれがあることを示します。 



A ミ主意 


危險に対するを意-表示は次の3種類の記号を使って表しています。それぞれの記号は次の 
ような意□ホを持つものとして定義されています。 


A 

ま意の喚起 

この記号は、危険が発生するおそれがあるこ 
とを表します。記号の中の絵表示は危険の内 
容を図案化したものです。 

(例） A 
(感電ま意） 

0 

行為の禁止 

この記号は行為の禁止を表します。記号の中 

り列） 成 


やお<の絵表示は、してはな6ない行為の内 

の 



容を図案化したものです。 

(分解禁止） 


行為の強制 

この記号は行為の強制を表します。記号の中 

(例）夕 

• 


の絵表示は、しなければな6ない行為の内容 

曆 



を図案化したものです。危険を避けるために 

(プラグをおけ） 



はこの行為が必要です。 



(ユーザーズガイドでの表示例） 



: 意を促ず記号 を険に夕む 

r るミ主意の内容 を険①程度を表ず用語 

1 



A ミ主意 

k 

k 八1 

1 指定 m がの d 

電源は指定さ 
1 の電源を使う 

ンセントに差し込まない 

れた電圧で、アースがきのコンセントをお使いください。指定 JU か 

1と义災や漏電の原因となります。 


使用上のごま意 


iii 


































本書および警告ラベルでほ用する記号とその内容 


ミ主意の喚起 


A 

感電のおそれびあることを示しま 
す。 


発煙または発义のおそれびあるこ 
とをしまず。 

A 

レーザー光による失明のおそれび 
あることを示しまず。 

A 

爆発または破裂のおそれのあるこ 
とをしまず。 

A 

高温による傷害を負うおそれがあ 
ることを示しまず。 

A 

けがをするおそれびあることを示 
しまず。 

A 

指びはさまれてけびをするおそれ 
びあることを示します。 

A 

特定しない一般的な注意-警告を 
术しよ3 。 


行為の禁止 



本装置を分解-修理-改造しない 
でください。感電や乂災のおそれ 
びありまず。 


指定された場所には触5ないでく 
ださい。感電や义傷などの傷害の 
おそれびあります。 

(§) 

めれた手で触5ないでください。 
感電ずるおそれびありまず。 

(g) 

义気に近づけないでください。発 
义するおそれびありまず。 


水や液体びかかる場所で使用しな 
いでください。水にめ5すと感電 
や発义のおそれびあります。 

0 

特定しない一般的な禁止を示しま 
す。 


行為の強制 


€ 

本装置の電源プラグをコンセント 

〇 

特定しない一般的な使用者の行為 

か5抜いてください。乂災や感電 

を指示しまず。説明に従った操作 

のおそれびありまず。 

をして < ださい。 


色分けをれた部分についての取り巧いミ主意 


Express サーバの電源を ON にしたままの状態で内蔵オプションの取りがけ/取り外しができ 
る部分を緑色で色分けしています。電源、八ードディスクドライブ、メモリボード等は冗長 
構成とすることで、電源を ON にしたままの取りがけ/取り外しが巧能となります。緑色の部 
分 t (外への内蔵オプションの取り付け/取り外しは、必ず本装置の電源を OFF にし、すべて 
の電源コードをコンセントからあいてから行ってください。 
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まを上のご注意 


Express サーバを安全にお使いいただくために、ここで説明するを意事項をよく読んでご理 
解し、安全にご活用ください。記号の説明については巻頭の『安全にかかわる表示について』 
の説明を参照してください。 


全般的なミち意事項 


0 


A 


0 


0 


A I 


人命に関わる業務や高度な信頼性を必要とずる業務には使用しない 

本装置は、医療機器-原子力設備や機器、航空宇宙機器-輸送設備や機器など、 
人命に関わる設備や機器および高度な信頼性を必要とする設備や機器などへの組 
み} A みやこれ6の機器の制御などを目的とした使用は意図されておりません。こ 
れ6設備や機器、制御システムなどに本装置を使用した結果、人身事故、財産損 
害などが生じても当社はいかなる責任も負いかねます。 

煙や異臭、異音がしたまま使用しない 

万一、煙、 異臭、異音などが生じた場合は、ただち(こ POWER スイ、ソチを OFF (こ 
して電源プラグをコンセントか6抜いてください。その後、お買い求めの販売店 
または保守サービス会社(こご連絡<ださい。そのまま使用すると义災の原因とな 
LJ ます。 

針金や金属片を差し込まない 

通気孔やフ□、ソピーディスクドライブ、 DVD - ROM ドライブのすきまか6金属片 
や針金などの異物を差し 3 A まないで<ださい。感電の危険があります。 

指定似がの場所で使用しない 

本装置は EIA 規格(こ適合した Express サーバ用の19インチラック(こ取り付けて使 
用します。本装置を取りがけるラックを設置環境に適していない場所には設置し 
ないでください。 

本装置やラックに取りがけているその他のシステムじ悪影響をおよぼすばかりで 
なく、义災やラックの転倒(こよるけがなどをするおそれがあります。設置場所(こ 
関する詳細な説明や耐震工事についてはラックに添付のマニュアルを参照する 
か、保守サービス会社にお問い合わせください。 

規格似がのラックで使用しない 

本装圍ま EIA 規格に適合した Express サーバ用のラックに取り付けて使用します。 
EIA 規格(こ適合していないラックに取りがけて使用したり、ラック(こ取りがけず 
(こ使用したりしないでください。本装置が正常(こ動作しなくなるばかりか、けが 
や周囲の破損の原因となることがあります。 Express サーバで使用できるラック 
については保守サービス会社にお問い合わせください。 


使用上のごま意 
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A ま意 

A \ 1 

1 海外で使用しない 

本装置は、日本国内専用の装置です。ミ毎外では使用できません。この装置をミ毎外 

1 で使用すると义災や感電の原因となります。 

本装置内に水や異物を入れない 

本装置内に水などの液体、ピンやクリップなどの異物を入れないで<ださい。义 
災や感電、故障の原因となります。もし人ってしまったときは、すぐ電源を OFF 
じして、電源プラグをコンセントか6抜いてください。分解しないで販売店また 
は保守サービス会社にご速絡ください。 

1 

A \ 
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ラックの設置-取り扱いに関するミち意事項 


A ミち意 


A\ 


0 

叫 

&1 


定格電源を超える配線をしない 

やけどや义災、本装置の損傷を防止するためじラックに電源を供給する電源分岐 
回路の定格負荷を超えないようじしてください。電気設備の設置や配線(こ関して 
は、管轄の電力会社にお問い合わせください。 

一人で搬送•設置をしない 

ラックの搬送-設置は二人]:>(上で行って<ださい。ラックが倒れてけがや周囲の 
破損の原因となります。特に高さのあるラック (44 U ラックなど)はスタビライザ 
などによって固定されていないときは不安定な状態にあります。かな6ず二人]:又 
上でラックを支えなが6搬送-設置をしてください。 

荷重が集中してしまうような設置はしない 

ラックおよび取り付けたデバイスの重量が一点に集中しないようスタビライザを 
取りがけるか、複数台のラックを連結して荷重を分散してください。ラックが倒 
れてけがをするおそれがあります。 

一人で部品の取り付けをしない 

ラック用のドアやトレーなどの部品は2人]: J 上で取りがけて<ださい。部品を落 
として破損させるばかりでなく、けがをするおそれがあります。 

ラックび不ま定なが態でデバイスをラックか5引を出さない 

ラックか6本装置を引き出す際は、必ずラックを安定させた状態（スタビライザ 
の設置や耐震工事など)で引き化して < ださい。 

複数台の本装置をラックか5引き出したが態にしない 

複数台のデバイスをラックか6引き化すとラックが倒れるおそれがあります。本 
装置は一度(こ1台ずつ引き化してください。 


使用上のごま意 
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電源-電源コードに関するミち意事項 





1 

1 めれた手で電源プラグを持たない 

めれた手で電源プラグの抜き差しをしないでください。感電するおそれがありま 

1す。 


A を意 


指定似がのコンセントに差し込まない 




指定された電圧でアースがきのコンセントをお使いください。指定 U かで使うと 
义災や漏電の原因となります。 

また、延長コードが必要となるような場所(こは設置しないで<ださい。本装置の 
電源仕様(こ合っていないコードに接続すると、コードが過熱して义災の原因とな 
LJ ます。 


爪 


I たこ足配線にしない 

コンセントに定格じ(上の電流が流れることによって、過熱して义がの原因となる 
おそれがあります。 




中途半端に差し込まない 

電源プラグは根元までしっかりと差し込んで<ださい。中途半端に差し} A むと接 
触不良のため発熱し、义災の原因となることがあります。また差し} A み部にほこ 
りがたまり、水滴などががくと発熱し、义災の原因となるおそれがあります。 


指定似がの電源コードを使わない 


本装置に添付されている電源コード] U 外のコードを使わないで < ださい。電源 
コードに定格] U 上の電流が流れると、义炎の原因となるおそれがあります。 


^\A\ 


また、電源コードの破損(こよる感電や义災を防止するためじ次のような行為を行 
わないで < ださい。 


コード部分を引っ張6ない。 
電源コードを折り曲げない。 
電源コードをねじ6ない。 

電源コードを束ねたまま使わない。 


電源コードをはさまない。 

電源コード(こ薬品類をかけない。 

電源コードにものを載せない。 

電源コードを改造-加工-修復しない。 


電源コードをステープラ等で固定しない。 

損傷した電源コードを使わない。（損傷した電源コードはすぐ同じ規格の電源 
コードと取り替えてください。巧換に関しては、お買い求めの販売店または保 
守サービス会社にご連絡<ださい。） 




添付の電源コードを他の装置や用途に使用しない 

添付の電源コードは本装置に接続し、使用することを目的として設計され、その 
安全性が確認されているものです。まして他の装置や用途に使用しないで<ださ 
い。义がや感電の原因となるおそれがあります。 
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設置-移動-保管-接続に関するを意事項 


A ミ主意 


^\A\ 


座® 


A 




^\A\ 


屋^ 


逸^ 


カバーをがしたまま取り付けない 

本装置のカバー類を取りかした状態でラックに取り付けないでください。本装置 
内部の冷却効果を低下させ、誤動作の原因となるばかりでなく、ほこりが人って 
义災や感電の原因となることがあります。 

指定 m がの場所に設置しない 

本装置を次(こ示すような場所や本書で指定している場所]: i かじ置かないで < ださ 
し、义災の原因となるおそれがあります。 

• ほこりの多い場所。 

• 給湯器のそばなど湿気の多い場所。 

• 直射日光が当たる場所。 

• 不安定な場所。 

指を挟まない 

ラックへの取り付け-取り外しの際にレールなどで指を挟んだり、切ったりしな 
いよう十分を意して<ださい。 

リリースレバーを指で}甲さない 

ラックへの取り付け-取りかしの際に本装置はいったん□ックされた状態(こなり 
ます。□ックされた状態を解除するためのリリースレバーが本装置の両側じあり 
ますが、このレバーはドライバなどの工具を使って押してください。指で押すと 
けがをするおそれがあります。 

プラグを差し込んだままインタフェースケーブルの取り付けや取りがしをしない 

ホ、ソトスワップ可能なデバイスを除き、インタフェースケーブルの取り付け/取り 
かしは電源コードをコンセントか6抜いて巧ってください。たとえ電源を OFF にし 
ても電源コードを接続したままケーブルやコネクタ(こ触ると感電したり、ショート 
による义災を起こしたりすることがあります。 

指定似がのインタフェースケーブルを使用しない 

インタフェースケーブルは、 NEC が指定するものを使用し、接続する本装置やコネ 
クタを確認した上で接続してください。指定] U 外のケーブルを使用したり、接続先 
を誤ったりすると、ショート(こより义災を起こすことがあります。 

また、インタフェースケーブルの取り扱いや接続について次のを意をお守りくださ 
い。 

• 破損したケーブルコネクタを使用しない。 

• ケーブルを踏まない。 

• ケーブルの上にものを載せない。 

• ケーブルの接続がゆるんだまま使用しない。 

• 破損したケーブルを使用しない。 

腐食性ガスの存在する環境で使用または保管しない 

腐食性ガス(二酸化硫黄、硫化水素、二酸化窒素、塩素、アンモニア、オゾンなど） 

の存在する環境に設置し、使用しないで<ださい。 

また、ほこりや空気中に腐食を促進する成分(塩化ナトリウムや硫黄など)や導電性 
の金属などが含まれている環境へも設置しないで<ださい。本装置内部のプリント 
板が腐食し、故障および発煙•発义の原因となるおそれがあります。もしご使用の 
環境で上記の疑いがある場合は、販売店または保守サービス会なじご相談<ださ 
い。 


使用上のごま意 
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A ま意 



1 二人下で持ち上ばない 

本装置の質量は最大で 47 kg あります。二人]:>(下で運ぶと腰を痛めるおそれがあり 
ます。本装置は兰人 J ：_ i 上で底面をしっかりと持って運んでください。また、フロ 

1 ントべゼルを取りかした状態(こしてか6持ち運んで<ださい。 


X 









お手入れ-内蔵機器の取り扱いに関する注意事項 




A A 


AA 


€ 


自分で分解-修理-改造はしない 

本書(こ記載されている場合を除き、絶対に分解したり、修理•改造を行ったりし 
ないで<ださい。本装置が正常(こ動作しな<なるばかりでな<、感電や义災の危 
険があります。 

DVD-ROM ドライブの内部をのぞかない 

DVD - ROM ドライブはレーザーを使用しています。電源が ON (こなっているとき 
に内部をのぞいたり、鏡などを差し} A んだりしないでください。万一、レーザー 
光が目に入ると失明するおそれがあります（レーザー光は目(こ見えません)。 

リチウムバッテリやニッケル水素バッテリを取りがさない 

本装置内部にはリチウムバッテリや二、ソケル水素バッテリが取り付け6れていま 
す（オプシヨンデバイスの中(こはリチウムバッテリやニッケル水素バッテリを搭 
載したものもあります）。バッテリを取りかさないで<ださい。リチウムバッテ 
リやニッケル水素バッテリは义を近づけたり、水に浸けたりすると爆発するおそ 
れがあります。 

また、パ、ソテリの寿命で本装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分で分解- 
を換などをせずにお買い求めの販売店 または保守サービス会社に連絡して ください。 

プラグを差し込んだまま取り扱わない 

お手入れや本装置内蔵用オプシヨン(ホットスワ、ソプ巧能なデノ \'イスを除く）の取 
り付け/取り外し、本装置内ケーブルの取り付け/取り外しは、本装置の電源を 
OFF にして、電源プラグをコンセントか6すべてあいて行ってください。たとえ 
電源を OFF (こしても、電源コードを接続したまま本装置内の部品に触ると感電す 
るおそれがあります。 

また、電源プラグはときどき抜いて、乾いた布でほこりやゴミをよくふき取って 
ください。ほこりがたまったままで、水滴などが付くと発熱し、义災の原因とな 
るおそれがあります。 


A 注意 


A 




瓜爪 


A 


局;豆ま意 

本装置の電源を OFF にした直後は、内蔵型の八ードディスクドライブなどをはじ 
め本装置内の部品が高温(こなっています。十分にぶめたことを確認してか6取り 
付け/取りかしを行って < ださい。 

中途半端に取り付けない 

電源ケーブルやインタフェースケーブル、ボード、内蔵オプションなどは確実に 
取り付けて<ださい。中途半端に取りがけると接触不良を起こし、発煙や発义の 
原因となるおそれがあります。 

コネクタカバーを取り付けずに使用しない 

内蔵デバイスと接続していない電源ケーブルのコネクタにはコネクタカバーが取 
り付け6れています。使用しないコネクタにはコネクタカバーを取り付けてくだ 
さい。コネクタカバーを取り付けずに使用すると、コネクタが内部の部品(こ接触 
して义災や感電の原因となります。 

感電ま意 

本装置の PCI ス□ットとぶ却ファン、八ードディスクドライブ、メモリボード、 
電源ユニット （3 台搭載時のみ)はホ、ソトスワップ(こ対応しています。通電中(こ部 
品の交換をする際は、内部の部品の端子部分などに触れて感電しないよう十分を 
意してください。 


使用上のごま意 
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運用中のミち意事項 


A ミ主意 




雷び鳴った5触5ない 

雷が発生しそうなときは電源プラグをコンセントか6すべて抜いてください。ま 
た電源プラグを巧く前に、雷が鳴りだした6、ケーブル類も含めて本装置には触 
れないでください。义災や感電の原因となります。 


I ぺットを近づけない 

本装置にぺットなどの生き物を近づけないでください。排ミ世物や体毛が本装置内 
部(こ入つて义災や感電の原因となります。 


I 本装置の上にものを載せない 

/!\ I 本装置の上(こものを載せないで<ださい。本装置が倒れて周辺の家財(こ損害を与 
I えるおそれがあります。 


A り I 


自分でフアンを取りがさない 

ファンの交換は保守サービス会社に化頼してください。動作しているファンを外 
すと指を挟んでけがをするおそれがあります。 


XII 












[告ラベルにごいて 


Express サーバ内の危険性を秘める部品やその周辺には警告ラベルが貼り付けられていま 
す。これは Express サーバを操作する際、考えられる危険性を常にお客様じ意識していただ 
くためのものです（ラベルをはがしたり、ミちしたりしないでください）。もしこのラベルが貼 
り付けられていない、はがれかかっている、ミちれているなどして判読できないときは販売店 
にご連絡ください。 


A □ □ CAUTION 

□ □ □ □ □ 

/!\ WARNING: 

HEAVY ITEM 

オプションの取がけ、取外し時はずべての電源プラグをコンセントから抜き、 

外部装置と接縮しているケーブルを外して下さい。 電源プラグをおくづ f 

进巧可选配件的安装和拆卸时，请先お电源插头从插座中拔出， ^ 

并取下与外部设备连接着的线雖。 感電を意^ 

Disconnect all AC power cords from both system 有触电危险 / 々 \ 

and external peripheals prior to installing/removeing options. 

ぎっくり腰や落下事が防止 
のため移動のさいは 3 人 
上で巧って下さい。 

み了防止腰肌受损な及物体 
失手落下，移动设备时请一 
' 定由 3 个 人な上进巧。 

10 avoid the risk of 

1 personal injury or 

damage to the unit, 

/ 40 ibs\ move the unit with 

ネジは本体巧部へ落とさない様、十分ご注意下さい。 * 

请一定注意不要把螺丝掉藩在主机内部。 /\ 

Do not drop any screw inside the system. 

ボードあびオプション磯器の接縮の際は、必ずユーザーズガイドを参照し、正しく接続して下さい。 

誤った接縮は、故障や义災の原因となります。 

对板卡な及可选设备进巧连接时，请务必参照"用户指南"， A 

正确进巧連接。如果错误连接，可能会导致故障或火灾的发生。 1-^ 

Refer to the "User's Guide" when option boards or peripherals are installed. 

Incorrect installations may result in damage to the system and lead to accidents. 

装置の持ち上げ、移動の際は、装置の底面をしっかり持って持ち上げて下さい。 * 

抬起或移动设备时，请 注意巧 稳设备底部。 /\ 

Firmly hold the bottom of the system when required to lift and carry the system. 

グリーンで色分けされているデバイスやス□、ソトは、システム運用中に 
ホ、ソトスワップで交換および追がが巧能です。 

有绿色标记的装置或插槽可在系统运巧中进斤 A 

お交换及热追加。 必 

Only green area is available for Hot Swap or Hot Plug operation. 

To avoid electric shock, disconnect all AC cords before accessing to 
others inside the system. 

at least three or 
more people 



ad □ CAUTION 

電源を切ってもバッテリで稼動している部分があります。保守をするまえにを々の 
コンポーネントの取り扱い説明書をお読みください。 

有的部件即使切断电源仍然便用电池在运转。进巧设备维护前， 

请事先阅读各部件相关的说巧书。 

Some internal components may still be operational on baHery power. Refer to 
instruction manuals for this system as wel as options prior to maintenance. 

A 

高温になるコンポーネントがありまず。十分に冷えてから触れるよラ(こしてください。 

有的部件可能会达到高温。请注意待其冷却么后再接触。 

As some components may become very hot during system operation, give ample time 
to allow cooling as well as use precaution when handling internal components 
immediately after power down. 

A 

動作時および電源を切った直後は、八ードディスクの表面が高温になっているのでを意して下さい。 
设备运巧时が及刚切断电源后，硬盘表面温度会很高，请一定注意。 

As the hard disk drives may retain heat after powering down allow amole for 
cooling prior to handling. 

A 

Disk トレイを振き差しずる際は、指を狭まないよう注意して下さい。 

插拔臟盘巧架时请注意不要夹手。 

To avoid the risk of personal injury, handle the disk tray with care when 
inserting/removing from the system. 

瓜 

おおれ邮よう Si 
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取り巧い上のごを意 


本装置を正し<動作をせるために〜 


Express サーバを正しく動作させるためじ次に示すを意事項をお守りください。これらのを 
意を無視した取り扱いをすると Express サーバの誤動作や故障の原因となります。 

• 本装置が正常に動作できる場所に設置してください。詳しくは80ページを参照してくだ 
さい。 

• 本装置専用の保守用パーティションが OS から見える場合がありますが、この保守用パー 
ティションを削除しないでください。 

• ホットスワップ可能なデバイスを除き、周辺装置へのケーブルの接続/取り外しは本装置 
の電源が OFF になっていることを磕認し、電源コードをコンセントから外した後に行っ 
てください。 

• 電源の OFF や CD / DVD - R 0 M 、 フ□、ソピーディスク(オプション)の取り化しは、本装置の 
アクセスランプが消なしているのを確認してから行ってください。 

参本装置の電源コードをコンセントじ接続した後、30秒間は本装置の電源を ON にしないで 
ください。 

• 本装置の電源を一度 OFF にした後、再び ON にするときは30秒じ(上経過してから行ってく 
ださい。 

• 本装置の電源 ON 後、ディスプレイ装置の画励こ 「 NEC 」 □ゴおよび□ゴ下側に何らかの文 
字が表示されるまでは電源を OFF にしないでください。装置の構成じよって異なります 
が□ゴ表示まで1 一5分程度かかる場合があります。 

• 本装置を移動したり、清掃したりする前に電源を OFF にして、電源プラグをコンセント 
からあいてください。 

• を期的に本装置を清掃してください(清掃は356ページで説明しています）。定期的な清 
掃はさまざまな故障を未然に防ぐ効果があります。 

• 落雷等が原因で瞬間的に電圧が低下することがあります。この対策として無停電電源装 
置等を使用することをお勧めします。 

• 本装置は CD / DVD 規格に準拠しなし^コピーガード付き CD / DVD 」 などのディスクにつき 
ましては、 CD / DVD 再生機器における再生の保証はいたしかねます。 

• 次の条件に当てはまる場合は、運用の前にシステム時計の磕認•調整をしてください。 

-装置の輸送後 

-装置の保管後 

-装置の動作を保証する環境条件(温度：10で〜 35 °C • 湿度： 20%〜809 6) から外れた 
条件下で休止状態にした後 

システム時計は毎月1回程度の割合で磕認してください。また、高い時刻の精度を要求す 
るようなシステムに組み込む場合は、タイムサーバ ( NTP サーバ)などを利用して運用す 
ることをお勃めします。 

システム時計を調整してち時間の経過と共に著しい遅れや進みが生じる場合は、お買い 
求めの販売店、または保守サービス会社に保守を依頼してください。 
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• 再度、運用する際、内蔵機器や本体を正しく動作させるためにも室温を保てる場所に保 
管することをお勧めします。 

装置を保管する場合は、保管環境条件(温度： -10 で〜55で、湿度： 20%〜809 6) を守っ 
て保管してください（ただし、結露しないこと）。 

♦ 本装置、内蔵型のオプション機器、バックアップ装置にセットするメディア（テープカー 
トリッジ)などは、寒い場所から暖かい場所に急に持ち込むと結露が発生し、そのまま使 
用すると誤作動や故障の原因となります。保管した大切なデータや資産を守るために 
も、使用環境に十分になじませてからお使いください。 

参考：冬季(室温と10度 U 上の気温差)に結露防止に有効な時間 

-ディスク装置：約2〜3時間 

-メディア ：約1曰 

♦ オプションは本装置に取り付けられるものであること、また接続できるものであること 
を磕認してください。たとえ本装置に取り付け/接続できても正常に動作しないばかり 
か、本装置が故障することがあります。 

♦ オプションは NEC の純正品をお使いになることをお勧めします。他社製のメモリや八一 
ドディスクドライブには本装置に対応したものもありますが、これらの製品が原因と 
なって起きた故障や破損じついては保証期間中でも有償修理となります。 

♦ オプションで取りがける 3.5 インチデバイス(例えば DAT など)は、ソフトウェアのコマン 
ドからトレーまたはメディアをイジェクトできる場合があります。ソフトウェアからイ 
ジェクトする場合は、フ□ントべゼルが取り外されていることを確認してからコマンド 
を実行してください。フ□ントべゼルを取り付けたままコマンドを実行するとフ□ント 
べゼルにトレーやメディアがぶつかりイジェクトできず、エラーが起きるだけでなく、 
本装置が故障する原因となります。 

• おくで携帯電話や PHS 、 ポケットベルを使わない 

本装置のそばでは携帯電話や PHS 、 ポケットベルの電源を OFF にしておいてください。 
電波じよる誤動作の原因となります。 

■L 保ずサービスについて 

Express サーバの保ずに関して専門的な知識を持つ保ず員によるを期的な診断•保ず 
サービスを用意しています。 

Express サーバをいつまでもよい状態でお使いになるためにも、保ずサービス会社と走: 
期保ずサービスを契約されることをお勧めします。 


使用上のごま意 
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-健康を損なわないためのアドバイス- 

コンピュータ機器を長時間連続して使用すると、身体の各部(こ異常が起こることがあります。コンピュータを 
使用するときは、主に次の点じを意して身体に負担がかか6ないようム掛けましょう。 


よい作業姿勢で 


コンピュータを使用するときの基本的な姿勢は、背筋を伸ばして椅子にすわ 
り、キーボードを両手と床がほぼ平行じなるような高さに置き、視線が目の高 
さよりもやや下向きに画面にミまがれているという姿勢です。『よい作業姿勢』と 
はこの基本的な姿勢をとったとき、身体のどの部分にも余分な力が入っていな 
い、つまり緊張している筋肉がもっとも少ない姿勢のことです。 

『悪い作業姿勢』、たとえば背中を丸めたかっこうやディスプレイ装置の画面(こ 
顔を近づけたままの状態で作業を行うと、疲労の原因や視力低下の原因となる 



ことがあります。 


ディスプレイの角度を調節ずる 


ディスプレイの多くは上下、左ちの角度調節ができるようになっています。ま 
ぶしい光が画面に映り} A むのを防いだり、表示内容を見やす<したりするため 
にディスプレイの角度を調節することは、たいへん重要です。角度調節をせず 
に見づらい角度のまま作業を行うと『よい作業姿勢』を保てなくなりすぐに疲労 
してしまいます。ご使用の前にディスプレイを見やすいよう角度を調整してく 
ださい。 



画面の明るさ • コントラストを調節ずる 


ディスプレイは明るさ（ブライトネス）-コントラストを調節できる機能を持っ 
ています。年齢や個人差、まわりの明るさなどによって、画面の最適なブライ 
トネス-コントラストは異なりますので、状況に応じて画面を見やすいよう(こ 
調節してください。画面が明るすぎたり、暗すぎたりすると目に悪影響をもた 
6します。 



キーボードの角度を調節ずる 

キーボードには、角度を変えることができるよう設計されているものもありま 
す。人力しやすいようにキーボードの角度を変えることは、肩や腕、指への負 
担を軽減するのにたいへん有効です。 


機器の清掃をする 





機器をきれい(こ保つことは、美観の面か6だけでな<、機能や安全上の観点か6も大切です。特にディスプレ 
イの画面は、ほこりなどで巧れると、表示内容が見にく<なりますので定期的(こ清掃する/必要があります。 


疲れた5休む 

疲れを感じた6手を休め、軽い体操をするなど、気分転換をはかることをお勧 
めします。 
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はじめに 

このたびは 、 NEC Express サーバをお買い求めいただき、まことじありがとうございます。 

Express 5800 /140 Re -4 は、最新のマイク□プ□セ、ソサ r 64 -bit Intel ® Xeon ® Processor MP もしくは 
Dualcore Intel ® Xeon ® Processor 」 を搭載した高性能サーバです。 

NEC の最新テクノ□ジーとアー丰テクチャにより従来のサーバでは実現できなかった八イパワー、八イス 
ピードが実現します。 

r 高信頼性」はもちろんのこと、「拡張性」を考慮して設計され、ネットワークサーバとして幅広くご利用い 
ただけることでしょう。 

Express サーバの持つ機能を最大限に引き化すためじも、ご使用じなる前に本書をよくお読みになり、本 
装置の取り扱いを十分にご理解ください。 


本書について 

本書は、 Express サーバを正しくセットアップし、使用できるようにするための手引きです。 Express サー 
バのセットアップを行うときや日常使用する上で、 わからないことや具合の悪いことが起きたときは、取 
り扱い上の安全性を含めてご利用ください。 

本書は常に Express サーバのそばに置いていつでも見られるようにしてください。 

本書は、 Windows などのオペレーティングシステムやキーボード、マウスといった一般的な入出力装置 
などの基本的な取り扱いについて十分な知識を持ったユーザーを巧象として記載されています。 


本文中の記号について 


本書では巻頭で示した安全にかかわるを意記号の他に3種類の記号を使用しています。これ 
らの記号と意□ホをご理解になり、本装置を正しくお取り扱いください。 


W-0 

本装置の取り扱いや、ソフトウェアの操作で守6なければな6ない事柄や特にを意をす 
べき点を示します。 


本装置やソフトウェアを操作する上で確認をしておく必要がある点を示します。 

FEyn 

巧っておくと役に立つ情報や、便利なことなどを示します。 


はじめに/本書について 
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本書の購入について 


印刷された本書が必要な場合は、もよりの販売店またはお買い求めの販売店に次の型番で申 
し込んでください。 

型番： Ul _ 9020 -38 己 

また、添付の CD - ROM に収められているオンラインドキュメントの一部は、次のホームペー 
ジからダウン□ー ドすることができます。 

[NEC 8番街] http :// nec 8. com / 


本書の構成について 


本書は4つの編から構成されています。それぞれの編では次のような説明が記載されていま 

す。なお、巻末には索引があります。必要に応じてご活用ください。 

n-O 「使用上のごま意」をはじめにご覧ください 

本編をお読みになる前に必ず本書の巻頭に記載されている r 使用上のごま意」をお読みくだ 
さい。「使用上のごま意」では、本装置をま全に、正しくお使いになるために大切なま意事 
項び記載されています。 

第1編導入編 . Express サーバを導入するにあたり巧っておいていただきたい 

情報とお使いじなることができるまでのセットアップの手順に 
ついて説明しています。ここで説明する内容や手順を守って正 
しく Express サーバをお使いになるシステム環境へ導入してく 
ださい。 

第2編ハードウェア編 。… Express サーバの八ードウェアに関する説明をしています。を 

部のを称やその機能、オプションの増設方法、 Express サーバ 
にふさわしい設置場所について知りたいときに参照してくださ 
い。 

第3編ソフトウェア編 。… Express サーバに添付のソフトウェアについてその機能や使用 

方法について説明しています。ここで説明する内容に従って正 
しくお使いください。 

第4編運用-保守編 . Express サーバを運用する上で知っておいていただきたい情報 

が記載されています。また、「故障かな？」と思ったときは、 
Express サーバの故障を疑う前に参照してください。 
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付属品の確認 

Express サーバの捆包箱の中には、 Express サーバ本体外にし巧いろな付属品が入っています。添付の構 
成品表を参照してすべてがそろっていることを磕認し、それぞれ点橫してください。万一足りないものや 
損傷しているものがある場合は、販売店に連絡してください。 

n -〇 付属品について 

• 添付品はセットアップをするときやオプションの増設、 Express サーバび故障したと 
をに必要となりますので大切に保管してください。 

• 添付品の 「 EXPRESSBUILDER 」 は、紙封筒に包装されています。パッケージの構成に 
つきましては、紙封筒内にある TEXPRESSBUILDER 」 の構成品表を参照してくださ 
し、。また、 「 EXPRESSBUILDERJCD - ROM を紛、失し、再購入を希望されるときは、 
販売店へご相談ください。 

• オペレーティングシステムに添付のソフトウェア登録力ードは、所定事項をご記入の 
上、必ず投函してください。 

• フ□ッピーディスクび添付されている場台は、フ□ッピーディスクのバックアップを 
とってください。また、添付のディスクをマスタディスクとして大切に保管し、パック 
アップディスクを使用してください。 

• 添付のフ□ッピーディスクまたは CD - ROM は、使用方法を誤るとお客様のシステム環 
境を変更してしまうおそれびあります。使用についてご不明な点びある場合は、無理な 
操作をせずにお買い求めの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。 


本書について/付属品の確認 
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第云者への譲渡について 

Express サーバまたは、 Express サーノ\に添がされているものを第三者に譲渡（または売却)するときは、次 
のを意を守ってください。 

• Express ヴーバ本体について 

本装置を第三者に譲渡（または売却)するときは、本書ならびじ添付の部品や説明書、ラ 
イセンス許諾書などのド车ュメントもいっしょじお渡しください。 


M -0 A - ドディスクドライブ内のデータについて 

譲渡ずる本装置内に搭載されている八ードディスクドライブに保存されている大切な 
データ(例えば顧客情報や企業の経理情報など)び第兰ちへ漏洩することのないように確 
実に処分してください。 


Windows や Linux などのオペレーティングシステムの「ゴミ箱を空にずる」操作やオペ 
レーティングシステムの r フオーマット」コマンドでは見た目は消去されたように見えま 
ずび、実際の データは八— ドディスクドライブに書き込まれたままの状態にありまず。 
完全に消去されていないデータは、特殊なソフトウェアにより復元され、予期せめ用途 
に転用されるおそれびあります。 

このようなトラブルを回避ずるために市販の消去用ソフトウェア(有償)またはサービス 
(有償)を利用し、確実にデータを処分ずることを強くお勧めしまず。データの消去につ 
いての詳細は、お買いホめの販売店または保守サービス会社にお問い合わせください。 
なお、データの処分をしないまま、譲渡(または売却）し、大切なデータび漏洩された場 
合、その責任は負いかねまず。 


• 添付のソフトウェアについて 

本装置に添付のソフトウェアを第三者に譲渡(売却)する場合には、下の条件を満たす 
必要があります。 

-添付されているずべてのものを譲渡し、譲渡した側は一切の複製物を保持しないこと 
-をソフトウェアに添がされている『ソフトウェアのご使用条件』の譲渡、移転に関す 
る条件を満たすこと 

-譲渡、移転が認められていないソフトウェアについては、インス!-ールした本装置 
から削除した後、譲渡すること 


消耗品について 

Express サーバの部品の中には、寿命により交換が必要なものがあります（オンボード RAID 用バッテリ 
(ニッケル水素バッテリ）、ぶま P ファン、内蔵 DVD - ROM ドライブ、フ□、ソピーディスクドライブ、マウス 
など)。本装置を安をして稼働させるために、これらの部品をを期的に交換することをお勤めします。巧換 
や寿命については、お買い求めの販売店または保守サービス会社にご連絡ください。 
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本装置の廃棄について 


Express サーバおよび八ードディスクドライブ、フ□、ソピーディスク、 CD - ROM やオプションのボードなど 
の廃棄じついてはを自治体の廃棄ルールに従ってください。詳しくは、を自治体へお問い合わせください。 
なお、装置添付の電源ケーブル(こつきましても、他装置への転用を防ぐため、本体と一緒に廃棄してください。 


• Express ヴーバの I / O ボード上にあるバッテリの廃棄(および交換)についてはお買いホ 
めの販売店または保守サービス会社までお問い台わせください。 


• 八ードディスクドライブやバックアップデータカートリッジ、フ□ッピーディスク、そ 
の他書き込み可能なメディア ( CD - R / CD - RW など)に保存されているデータは、第 E 者 
によって復元や再生、再利用されないようお客様の責任において確実に処分してか5廃 
案してください。個人のプライバシーや企業の機密情報を保護するために十分な配慮び 
必要でず。 

一 本装置内蔵のバッテリが故障すると、 POST の画面上で] U 下のメ、ソセージが表示されます。 
[ f 云巧]お買い求めの販売店または保守サービス会社に連絡してバッテリのを換を依頼してくださ 


い。 


0250 System battery に dead - Replace and run Sl fUP 


池 V 


リチウムバッテリやニッケル水素バッテリを取りがさない 

本装置内部にはリチウムバッテリやニッケル水素バッテリが取り付け6れていま 
す。リチウムバッテリを取りかさないでください。リチウムバッテリを义(こおづけ 
たり、水(こ浸けたりすると爆発するおそれがあります。 

また、リチウムバッテリの故障で本装置が正しく動作しなくなったときは、ご自分 
で分解-を換-充電などをせずにお買い求めの販売店または保守サービス会社に連 
絡してください。 



I/O ボード 

オプシヨンのディスクアレイコント□ーラ(こもニッケル水素バッテリが搭載されて 
います。分別廃棄が必要な場合は、ディスクアレイコント□ーラを取りかした後、 
ボードか6バ、ソテリを取り外してください。 

バッテリの位置じついてはディスクアレイコント□ーラに添付の説明書を参照して 
ください。 


第二暑への譲渡について/消耗品について/本装置の廃棄について 
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Power Console Plus 借理 PC ) の環境設定 . 


4運用•保守編 


B 常の保3 . 

アラートの確認 . 

ステータスランプの確認 . 

バックアップ . 

クリーニング . 

本装置のクリーニング . 

キーボード/マウスのクリーニング . 

CD / DVD - ROM のクリーニング . 

テープドライブのクリーニング . 

システム彭断 . 

システム彭断の内容 . 

システム彭断の起動と終了 . 

障害時の対処 . 

障害箇所の切り分け . 

エラーメ、ソセージ . 

POST 中のエラーメッセージ . 

ランプ(こよるエラーメッセージ . 

仮想 LCD 上のエラーメッセージ . 

Windows Server 2003のエラーメッセージ . 

サーノ \管理アプリケーシヨンか6のエラーメッセージ.... 

トラブルシューティング . 

本装置(こついて . 

Windows Server 2003 x 64 Ed 怕 ons (こつし^て . 

Windows Server 2003 R 2( こついて . 

Windows Server 2003について . 

EXPRESSBUILDER (こつし^ て . 

シームレスセットアップについて . 

マスターコント□ールメニュー(こついて . 

ExpressPicnic (こついて . 

ディスクアレイについて . 

オンボード RAID(MegaRAID ROMB ) 用バッテリについて 

ESMPRO について . 

障害情報の探取 . 
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イベント□グの探取 . 

構成情報のお取 . 

ワトソン博±の診断情報の探取 

メモリダンプの探取 . 

IPMI 情報のバックアップ . 

システムの修復 . 

修復手順 一 Windows Server 2003 x 64 Editions , Windows Server 2003 — 

オフライン保守ユーティリティ . 

オフライン保守ユーティリティの起動方法 
オフライン保守ユーティリティの機能 ........ 

移動と保管 . 

ユーザーサポート . 

本装置の保証(こついて . 

バッテリの保証じついて . 

修理に化される前に . 

修理に化される時は . 

保守用部品(こついて . 

保守サービス(こついて . 

情報サービス(こついて . 

付録 A ィ±様 . 

付録目保守サービス会社網一覧 . 
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オンラインドキユメントについて 


添付の rEXPRESSBULDER」CD-ROM には次のオンラインドキュメントが収め6れています。必要 
に応じて参照してください。 

• ユーザーズ ガイド(本書） 

• Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard x64 Edition/Microsoft Windows Server 
2003, Enterprise x64 Edition インストレーションサプリメントガイド 

• Microsoft Windows Server 2003 R2, Standard Edition/Microsoft Windows Server 2003 
R2, Enterprise Edition/Microsoft Windows Server 2003, Standard Edition/Microsoft 
Windows Server 2003, Enterprise Edition インストレーシヨンサプリメントガイド* 

• ESMPRO/ServerAgent (Windows 版）インストレーシヨンガイド 

• ESMPRO/ServerManager インストレーシヨンガイド 
• エクスプレス通報サービスインストレーションガイド 

• MegaRAID Storage Manager ユーザーズ ガイド 

• Power Console 円 us ユーザーズガイド 

• DianaScope オンラインドキュメント 
• 19インチラック ユーザーズ ガイド 

• 保守用パーティションを作成しないでインストールするなど、特殊なケースのときに参照してく 
ださい。通常はシームレスセツトアップ(こてインストールされることをお勧めします。 
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